
TELEFUNK EN (C0MPAGNL4 RADIORICEVITORI) - Mod. T32. Apparecchio a permeabilita variabile. Onde medie c corte divise. 

Media frequenza 468 kc/s. Resa d’uscita 1,5 watt. 













